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2. IDENTIFICAÇÃO DA HISTÓRIA 


Em outubro de 2024, uma aparente cúpula de energia avermelhada apareceu em uma 


cidade da Austrália, aparentando, até mesmo, refletir raios. 


A reprodução da história fica por conta do perfil André GAP 
(https://x.com/AndreGA Pe/status/1851446363944316950). Usuários supõe que a 


estrutura é um domo, plasma, ou outras explicações do gênero. 


Figura 1: postagem em questão. 
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Cúpula surpreende espectadores na Austrália... 


Figura 2: comentário. 
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Figura 3: comentário. 
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Figura 4: conclusão apocalíptica. 
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3. ESSE EVENTO JÁ FOI TESTEMUNHADO ANTES? 


Esse evento parece raro, mas há registros de sua ocorrência. Na internet, encontramos 


duas imagens semelhantes. 


A primeira mostra um domo parcial de coloração vermelha. Ele foi visto em 
Minneapolis, em julho de 1980, durante uma tempestade no crepúsculo 


(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monochrome rainbow.jpg), e foi fornecido por 


um fotógrafo profissional para a Wikipedia. 


Figura 5: ocorrência semelhante. 


A segunda imagem é de 2022, e foi feita em agosto de 2022 na Austrália. Ela foi feita 


A 


no pôr do sol) após uma tempestade passar pela região 


(https://en.wikipedia.org/wiki/Monochrome rainbow*/media/File:Double Red Rainbow 


jpg. Ela também foi fornecida na Wikipedia por Hannamyluv Heather Rhoades, um 


fotógrafo amador. 


Figura 6: caso na Austrália. 


Em junho de 2022, na Inglaterra, um fenômeno semelhante foi capturado por 


moradores locais  (https://www.dailyr 


Extraordinary-RED-rainbow-forms-rust-coloured-dome-dusk-sky-Birmingham.html). O 


evento aconteceu no crepúsculo, e o céu mostra nuvens carregadas. 


Figura 7: fotografia do evento. 
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Chamamos esse evento de arco-íris monocromático, e você, certamente, quer 
saber porque ele ocorre — porém, você já sabe que ele ocorre em condições de chuva e 


no crepúsculo ou amanhecer. 


4. POR QUE UM ARCO-ÍRIS OCORRE? 


A luz é uma onda eletromagnética e, dentro de certo intervalo de comprimento de 


onda, é perceptível aos nossos olhos. 


Figura 8: espectro eletromagnético. 
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Se recebemos luz centrada em certo comprimento de onda visível, então percebemos 
a sua respectiva cor. Porém, se recebemos uma mistura de comprimentos de onda no 


espectro visível, percebemos apenas a luz branca. 


O Sol emite luz em todos os comprimentos de onda, o que significa que, geralmente, 


ele é visto como branco a partir da Terra. 


Figura 9: emissão do Sol. 
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Porém, é possível ver todas as cores através de um prisma, que recebe luz branca em 
uma extremidade, e refrata cada comprimento de onda em um ângulo diferente. Assim, todo 


o espectro é visto na outra extremidade. 


Figura 10: prisma. 


Figura 11: funcionamento de um prisma. 
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Gotas de água funcionam, justamente, como pequenos prismas. Quando recebem a luz 


solar branca, elas refratam cada comprimento de onda em um ângulo diferente. 


Figura 12: gota de água agindo como um prisma. 


Porém, um arco-íris é formado por múltiplas gotas d'água, todas elas separando todo 
o espectro. Ao olhar para um arco-íris, as ondas que chegarão até você vindas das gotas na 
região superior do arco serão do comprimento de onda equivalente ao vermelho, ao passo que 
as abaixo estarão ligeiramente acima desse comprimento de onda (portanto, em direção ao 


amarelo) e assim seguirão até o fim do espectro, que é o violeta. 
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Figura 13: visão de um arco-íris. 
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Por fim, o interior de um arco-íris é mais brilhante que seu exterior. Isso ocorre porque 
os comprimentos de onda separados pelas gotas no interior se misturam, produzindo luz 


branca. Assim, temos nosso tradicional arco-íris. 


Figura 14: arco-íris. 
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5. MAS POR QUE UM ARCO-ÍRIS MONOCROMÁTICO? 


A Terra é esférica, o que faz com que a luz do Sol, no amanhecer e no entardecer, 


passe por um trecho maior de at até chegar até você. 


Figura 15: sol ao meio dia, e no amanhecer ou entardecer. 
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Um trecho maior de ar dispersa outros comprimentos de onda, fazendo o Sol ser 


visto na cor vermelha. 


Figura 16: pór do Sol vermelho. 
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Sabemos que esses arco-íris monocromáticos ocorrem em condições chuvosas — como 
já era esperado de qualquer arco-íris — e que ocorrem no amanhecer ou entardecer, 


justamente quando a luz que chega até as gotas d'água é vermelha e não branca. 


Logo, vemos apenas o halo do arco-íris, que é vermelho, pois não há outros 
comprimentos de onda para se refletir. O interior brilha em vermelho pelo mesmo 


motivo. 


Figura 17: arco-íris monocromático. 


O Facebook / Abigail Daisy Parkes 


13 


6. O DOMO É CAPAZ DE REPELIR RAIOS? 


No vídeo, vemos o que parecem ser raios sendo repelidos pelo domo. 


Figura 18: raios repelidos. 
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Porém, em primeiro lugar, o que vemos sequer é um domo. Um domo é uma 
estrutura hemisférica oca, e o que vemos é um semicírculo a partir de um ponto de 


vantagem que, quando visto acima do cháo, é, na verdade, um círculo completo. 


Figura 19: arco-íris visto de um avião. 
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Justamente por isso, não existem filmagens feitas de dentro do domo — afinal, ele 
não existe. Os raios vistos são apenas raios se formando na atmosfera na mesma seção 


que o arco-íris. 
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7. Os SIMPSONS PREVIRAM O FENÔMENO? 


Em Os Simpsons, há um domo sobre a cidade. Porém, a foto mais antiga que 
possuímos desse fenômeno é de 1980, e o episódio inicial da série, intitulado Simpsons Roasting 


on an Open Fire, é de 1989. 
Figura 20: primeiro episódio da série. 


"Simpsons Roasting on an 
Open Fire" 


The Simpsons episode 


Title card 
Episode no. Season 1 
Episode 1 
Directed by David Silverman 
Written by Mimi Pond 


Production code  7G08!! 
Original air date December 17, 1989 


Running time 23 minutes 
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8. CONCLUSÕES 


Assim, podemos concluir que o fenómeno observado não é um domo, mas sim um 
arco-íris monocromático, cujas explicações são perfeitamente cabíveis dentro do nosso 


entendimento físico. 


